
  Cười Ra Nước Mắt Với Lỗi &#8220;Nam Châm Sạc Pogo XTEINK Không Ăn&#8221;: Lỗi Tại Ai?

  Tác giả: phongvanvu | Ngày: 2026-09-14

  
Kể từ khi XTEINK quyết định “khai tử” cổng USB-C để chuyển sang sử dụng cáp sạc từ tính (Pogo pins) trên các dòng máy đọc sách thế hệ mới, cộng đồng người dùng đã nổ ra một cuộc tranh cãi không hồi kết. Người thì khen tiện lợi, kẻ lại chê phiền phức.




Nhưng mới đây, một bài đăng trên diễn đàn Reddit đã khiến cuộc tranh luận này chuyển sang một tình huống “dở khóc dở cười”, chứng minh rằng đôi khi, công nghệ dù có xịn đến đâu cũng phải “bó tay” trước thói quen của người dùng.




Khi Lỗi Không Nằm Ở Thiết Bị…




Mọi chuyện bắt đầu khi tài khoản opensourced đăng tải một đoạn video phàn nàn về chất lượng của cáp sạc nam châm đi kèm máy XTEINK. Trong video, người dùng này liên tục đưa đầu cáp sạc lại gần chốt Pogo trên máy, nhưng hai cực nam châm lại liên tục đẩy nhau ra khiến việc kết nối trở nên bất khả thi.




Cùng với đoạn video, chủ bài viết đã để lại một dòng trạng thái đầy ấm ức: “Thôi nào, tôi thà chấp nhận máy dày hơn 1mm để giữ lại cổng USB-C quen thuộc còn hơn là cái mớ dây cáp độc quyền rắc rối này!!!”




…Mà Nằm Ở Định Luật Vật Lý Cơ Bản!




Nếu bạn còn nhớ bài học Vật lý cấp 2, nguyên lý cơ bản của nam châm là “cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau”. Và cáp sạc Pogo của XTEINK cũng được thiết kế dựa trên nguyên lý đó để đảm bảo người dùng không bao giờ cắm ngược chiều âm dương gây chập cháy thiết bị.




Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã tràn vào phần bình luận để “giải cứu” chủ bài viết khỏi sự bối rối:





	“Có lẽ đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng cực từ của nam châm chỉ có một chiều. Bạn đã thử lật ngược nó lại (để dây cáp hướng sang bên trái) chưa?” – Một người dùng nhẹ nhàng nhắc nhở.




	Một người khác thì chỉ ra cách nhận biết bằng mắt thường: “Bạn đang tiếp cận vấn đề sai hướng rồi. Hãy xoay đầu nối sao cho logo chữ ‘XTEINK’ nằm đúng chiều là nó sẽ tự hít vào.”






Nhận ra sai lầm ngớ ngẩn của mình, tác giả bài viết đã cập nhật lại trạng thái: “Các bạn nói đúng, nó cần được đặt hướng sang bên trái.”




Tuy nhiên, người này vẫn cố gắng “vớt vát” bằng một lời phàn nàn khác về chất lượng của bộ sạc đi kèm: “Nam châm quá yếu nên tôi phải giữ chặt bộ sạc bằng ngón tay cái để nó tiếp tục sạc. Kết nối thực sự rất dễ bị hỏng!”




Lời Khuyên Từ Cộng Đồng




Phản ứng của cộng đồng trước bài đăng này khá đa chiều. Người thì bật cười vì một lỗi quá sức sơ đẳng (như bình luận châm biếm: “Nam châm. Chúng hoạt động như thế nào?”), người thì cho rằng đây là hành động cố tình “tạo nét” (bait) để mỉa mai thiết kế của hãng.




Dù vậy, một số người dùng cũng thừa nhận rằng cục chuyển đổi (adapter) Pogo pin đi kèm trong hộp của XTEINK đôi khi có chất lượng gia công không đồng đều, dẫn đến lực hút nam châm bị yếu. Giải pháp được đưa ra rất đơn giản: Hãy đặt mua những sợi cáp sạc Pogo từ tính trên Amazon hoặc AliExpress với giá chỉ từ 2-6 đô la. Chúng thường có lực hít mạnh hơn và ổn định hơn rất nhiều so với phụ kiện “zin” của hãng.




Tạm Kết




Cuộc chuyển giao từ USB-C sang sạc từ tính của XTEINK rõ ràng vẫn còn rất nhiều chông gai, không chỉ ở mặt kỹ thuật mà còn ở việc thay đổi thói quen người dùng. Lần tới, nếu thấy cáp sạc nam châm của bạn “cứng đầu” không chịu kết nối, đừng vội đổ lỗi cho nhà sản xuất nhé, hãy thử… lật ngược nó lại xem sao!
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